WikipediA 

Lingua akpes 


Na Galipedia, a Wikipedia en galego. 


O akpes é unha lingua níxer-congo do grupo benue-congo 
que se fala en Nixeria. 
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Distribución xeográfica 


Fálase na área de Akoko Norte no estado de Ondo. 

Dialectos 



Akpes 

Falado en: 

Nixeria 

Rexións: 

Estado de Ondo 

Total 

10.000 (1992) 

de falantes: 


Familia: 

Níxer-congo 

Atlántico-congo 


Volta-níxer 


Akpes 


Códigos de lingua 

ISO 639-1: 

-- 

ISO 639-2: 

... 

ISO 639-3: 

ibe (http://www.sil.org/iso63 


9-3/documentation.asp?id=ibe) 




■ Akunnu 

■ Ase 

■ Daja 

■ Efifa 

■ Esuku 

■ Gedegede 

■ Ikorom 

■ Ibaram 

■ lyani 


Usos sociais e estudos 


Non hai unha forma común aos dialectos akpes e non hai tradición escrita. En 2002 estudantes da 
Universidade de Ibadan realizaron un proxecto de investigación sobre a lingua. 

Historia 


As lendas tradicionais dos akpes falan que proceden do Estado de Edo. 





















Váxase tamén 


Ligazóns externas 

■ O akpes no Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=ibe) 


Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_akpes&oldid=4413505" 
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